Specifische Warme von Aether u. ft'.
141
Aether		Amylen		Aethylbromiir	
t " C.	«	t   ' oc.	c	*    i    c 00.    j	
140	0,822	130	1,060	195       0,616	
150	0,847	.140	1,063	200	0,633
160	0,906	150	1,214	i   205	0,638
170	1,000	160	1,410	!   210	0?618
175	1,021	165	1,478	215	0,852
180	1,041	170	1,500	i   220	0,233
185	0,547	175   i	0,773	225	0,288
190	0,492	180	0,635	230	0,264
200	0,410	190	0,586	235/240	0,252
210	0,305	200	0,554	—	—
220/225	0,310	210	0,544	_	—
—	—	220	0,633	—	• —
—	—    ; 230/235		0,610	—	—
Die Maxima liegen in der Nahe von 180°, 165°, 215°. Als kri-tische Temperaturen werden angegeben l)
Aether    .    .    .    .    t' == zwischen 188 und 196° C. Amylen  ....$' = 201° C. Aethylbromiir   .    .    t' = 226° G.
Die kritischen Temperaturen sind sanimtlich boher als die Temperaturen, auf welcne das Maximum der specifischen Warme fallt. Das mag in der besonderen Versucbsanordnung und Berechnungsweise de He en's Begriindet sein. Nicbts jedocb deutet nur entfernt auf ein iibermassiges Ansteigen beim kritiscben Zustande bin, gescbweige auf ein Unendlicbwerden. Docb bedingt der Durcbgang durcb die kritiscbe Teinperatur zweifellos ein en starken Abfall der specifischen Warme. Nacbber muss wieder ein Ansteigen stattfinden, das in den obigen Zahlen aucb zu erkennen ist. Welche Bedeutung die specifiscbe Warme im kritiscben Zustande ilberbaupt bat, und waruin sie mit der gewohnlicb so genannten specifiscben Warme bei constanteni Druck nicbt gleicbgestellt werden darf, ist in Band I, Seite 445 ff. auseinander-gesetzt.
Es ist dann nocb von Eilbard Wiedemann auf zweierlei auf-merksam gemacht 2). Aus der Zusammenstellung 3)
1)  Tabellenwerk  von Landolt und Borhstein, bezw. Winkelmann, Encyklopadie der Physik, Bd. 2, II, S. 673 if.
2)   VViedem. Ann., Bd. 2, S. 213.
3)  Sie ist hier etwas erweitert.ur zuerst abnimmt, um spater, bei Wasser sicher, bei Quecksilber moglicher Weise, wieder zuzunehmen. Bei alien anderen Fliissigkeiten nimmt sie fortdauernd zu.
